LUCJAN 


'" EMERYT. PROFESOR ZWYCZAJNY AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE 
DOKTOR HABILITOWANY CHEMII 


zmarł dnia 20 sierpnia 1979 roku, w wieku 84 lat. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w kościele św. Anny w Krakowie w piątek dnia 
24 sierpnia 1979 roku o godzinie 8-mej. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odbędzie się w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
w piątek dnia 24 bm. o godzinie 10-tej, po czy% nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce 


wiecznego spoczynku. 


SYN, RODZINA, PRZYJACIELE. 


W.U.S.P. „GROMADA? 
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